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( ग ) पावर, मंशर के समंध में "विनिर्दिष्ट मानक " में अनुसूची में 

यथाविनिविष्ट , भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्थापित और 

प्रमाणित मानक अभिप्रेत है । 
3 कतिपय पावर अशरा के विनिर्माण पौर. विश्य का प्रतिषेध :- -- 
व्यक्ति कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसकी अोर से कार्य करने वाले किसी 
पकिम वारा , रोमे किमी पावर श्रेशर का जो विनिर्दिष्ट मानक का नहीं है , 
विनिर्माण , विश्य के लिये भधारण , विश्य या वितरण नहीं करेगा । 


उयोग मंत्रालय 
( पौयोगिक विकास विभाग ) 

मावेश 
नई दिल्ली , 16 अक्तूबर , 1961 
का० प्रा० 148 ( ).- - फेन्द्रीय सरकार यावश्यक वस्तु अधिनियम , 
1955( 1958 का 10 ) की धारा द्वारा प्रदत्त शमिमयों का प्रयोग 
करते हुए , अपनी या राय होने पर कि ऐसा करना प्रावण्यफ और 
समीचीन है पावर गरो के विनिर्माण, भण्डारण और विक्रम का 
विनियमन करने के लिये निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् ...... 

[. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ----- ( 1 ) म आदेश मा मंभिप्न नाम 
पावर प्रेशर ( क्वालिटी मियंत्रण ) आदेश, 1981 है । 

( 2 ) यह गमपन्न म प्रकाशन की तारीख मा प्रयन होगा । 

2. परिभाषाए, .....इस पावेश में अब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो ,---- 
( क ) "पावर अगर में मूल गति उत्पादक द्वारा प्रचालिम ऐमी 

मशीन अभिप्रेत है जो अनाज को आलियों में प्रानग करने , 
भूमा में अनाज पृथक करमे , भूमा बनाने और अनाज 
की सफाई करने का एक या अधिक प्रक्रिया , चाह वे मीधे 
घोरी में भरने के लिये उत्थापन प्रणानी महित हों या रहित , 

के लिये प्रयोग की जाती है । 
( ख ) अनमची मे उस पावेश की अनुसूत्री अभिप्रेत है । 
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( 1 ) मा०मा० 9019- 1979 ----पावर प्रेशरों के संस्थापन 
( ii ) भा०मा० 9020 - 1979---पावर प्रेशरों के लिये माधारण 

और सुरक्षात्मक अपेक्षाएं । 
( iii ) भा०मा० 9129 - 1979- पावर प्रशरो के निरापद 
नियतम के लिए तकनी की अपेक्षाएं । 

[ फा०सं० 13 ( 1 )/ 81-5जी ० उयोग 

बी०आर०मार० प्रायगर, संयुक्त मचिव 
MINISTRY OF INDUSTRY 
(Depertinent of Industrial Development) 

ORDER 
New Delhi, the 16th October, 1981 
S . O . 746 (E ). - - In exercise of the powers conferıcd by Sec 
tlon 3 of the Essential Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ) , 
the Central Government being of the opinion that it is neces 
ay and cxpedient so to do for regulating the innvfucture, 
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store and sale of the power threshers, hereby makes the fol 
lowing order , namely - 


the Indian Standards Institution , its specified in the 
Schedule , 


1. Short titlo and commencement ( 1 ) This Order may be 
called the Power Threshors (Quality Control) Ordor, 1981. 


3 . Probibition of manufacture and sale of certain power 
threshers . No person shall himself or though any person 
acting on his behalf manufacture store for sulle sell or dis 
tribute any powor thresher which is not of specified 
standards . 


( 2 ) It shall come into force on the date of its publica 
tion in the Official Gazetto , 


SCHEDULE 


2. Definitons. In this Order, unless the context otherwise 
requires 


( il IS : 9019.- 1979 Code of Practice for Instulation 

Operation and Preventive Maintenance of Power 
Threshers . 


( a ) " power throther" means a machine operated by 

prime mover to do one or more of the processes of 
detaching the grains from the earheads, separating 
the grains from BHUSA and making BHUSA and 
of cleaning the grains , whether with or without cle 
vating system for direct bagging ; 


(ji) IS : 9020 - - 1979 General and Safety requirements 

for Power Threshers. 


( ii ) IS : 9129 — 1979 Technical Requirements for Safe 

Teeding System for Power Threshers , 


(b ) " Schedule " means the Schodule to this Order ; 
( c ) " spocified standards" in relation to a power thresher 

means the standards established and published by 


[File No. 13 (1 )/ 81-Engg. Ind .] 
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